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Поиск интересующей схемы в стремительно растущей 
сети Интернета требует немалого времени, а оно — те же 
деньги. В этой связи безусловно интересна предпри- 
нятая автором статьи попытка систематизировать ре- 
сурсы Сети. 


Для ремонта электроники наибольший интерес 
представляют принципиальные схемы аппаратов или их 
узлов. За последние несколько лет в сети ИНТЕРНЕТ 
возникло достаточно большое количество сайтов, по- 
священных схемотехнике. В этой статье я расскажу о 
некоторых из них. 

Прежде всего, стоит отметить наверняка уже изве- 
стный Вам сайт ВБр:/ /млмми.спаб.ги/ мак. Он цели- 
ком и полностью посвящен ремонту электронной тех- 
ники. Здесь можно найти схемы промышленных аппа- 
ратов, секреты их ремонта, конференцию по ремонту и 
многое другое. На мой взгляд, это один из лучших сай- 
тов по ремонту. 

Схемам промышленной аппаратуры посвящен и сайт 
«Принципиальные схемы» ([В56р:/ /лммим.га!9.ги/ 


Таблица 1. Специализация схемотехнических сайтов 


сизботегз/ дип гуг/ зсетез.Н&тп!. На этом сайте мож- 
но найти схемы телевизоров, видеомагнитофонов, маг- 
нитол, телефонов, измерительной аппаратуры, бытовой 
техники и т.д. Существует здесь и практика обмена схе- 
мами. Более скромные коллекции схем промышленной 
аппаратуры размещены на сайте «ТНе Иесётс сгси$» 
(Вббр:И Имлллм.сгси$.пип/ гы), и на сервере ЗАО «Пром- 
электроника» (Вбр:/ /млмлм.рготебес.ги:8108/). На 
сервере «Виззап Еесёгогис» (В&р:/ /Имлмм|одтспев.ги/ 
-весёгоп) приводятся схемы нескольких зарубежных 
телевизоров, здесь можно найти практически все мо- 
дули отечественных телевизоров второго — четвертого 
поколения. На Уральском сервере «Ат е!есёгоп!с$» 
(Вббр:/ / аппв.ига!.ги/ в!есёгоп!с$) содержится большое 
количество схемотехники, сервисных инструкций по 
настройке и регулировке аппаратуры, есть конферен- 
ция по проблемам ремонта. Схемы промышленной ап- 
паратуры имеются и на других сайтах, их список при- 
веден ниже в таблице 1. 

Есть в Интернете и сайт с возможностью поиска 
схем по тематике и строке символов. Это «Радиолоц- 


























































































































Название Адрес Схемы промышленной аппаратуры > 5 
а ® | 5 С Е 
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- х х я ое 
ВО | чае: |9 о а Е о 
ЕЕ а Е Е оз © ЗЕ 3 
| [|9 Е тс х |Е а |= о Е 
З З 5 [9 | |о |5 Е 552 
9 #598 сое [5 
Ф ; Ф 5 
53 8593 
| ое 
Атеаесиопс$ Юёр:Лаптеигау/аесвопс$/ о | © о ооо оо ® 
Вокпго! Зе Юфр:/Ллокпго!.пагой.п/гокпго. Пт о | © ® 
Виззап Еесгопс Афр:/Лмммодспеги/-еестоп ® ° ® 
Зспетез Мамааюг Кр:/ЛКпезю.пемитай.п/соглтпоп.Пт ° ° о | © 
Зслетез Зе В р:/Аллмм зпарз.г/-зспетез ° ® о | © 
ЗЭспетайс Тетой$Е А ф:.Итегпбег.пбе.сопуспепепу/ о | о | о ® ° о | © 
Тпе Еесс Сисий$ Юфр:/Аллллм. оси. пгп/ги о ооо о| о 
Видак Юр:/Аллммспант/—лаак ® ® ® ® ® 
ЗАО Промэлектроника В фр:/ЛАмллммрготеес.по:8108/ ооо || 
Принципиальные схемы Юр:/Аллмлмгаю.пу/сизюгпег/Чплйии/ оо оо оо оо 
Радиогубитель Юр:/Воып.Рой.Уи7ппу.Одезза.ЦА/-сай ® 
Радиолоцман Юр:/Алллмм.Посппап.сопп.ги/ ооо | ооо ° 
Радиолюбительскаятехнология | Пр:/Аммлм.гафюгли. пог. ® 
Радиофанат Юфр:/Аллллмппом.пети:8100// ® 
Радиохобби Юфр:/АллллмгабопобБуЧс.пеуЧюЮг. Ни! ® 
Сашкин софт Яр/Ир.Б.л/руы/ЗАЗНКМ ЗОЕТ/адю/ ап. пит ® о | 
Страница Толстого В.Е. Юф:/поте.опедо.пл/--зрии ® о | © 
Схемы | р:/5сапа.4.пеиа/т диз ЗНЕМ$.НТМЕ ® ® | ® 
Схемы, справочники К р:/Аммлмсго$змип$.пе/-гафюап/ ы ® 
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ман» (1бр:/ /мммм.осппап.согп.ги). Сам по себе он не 
содержит схем, но в нем организованы ссылки на де- 
сятки других сайтов. Общее количество схем — несколь- 
ко тысяч. Среди ссылок попадаются и нерабочие, но 
крайне редко. 

Несколько слов об электронных конференциях по 
ремонту. Здесь можно задать вопросы по ремонту кон- 
кретной модели другим радиолюбителям, но для этого 
надо зарегистрироваться. В течение нескольких дней 
Вам ответят специалисты. Чем конкретнее Вы опишете 
неисправность, тем точнее будет ответ. В свою очередь, 
если встретите вопрос, ответ на который Вам точно из- 
вестен, ответьте, пожалуйста, помогите ближнему. 
Конференция по ремонту телевизоров есть на сайте 
«Видак», ее же можно найти по адресу: В6бр:И// 
млллм.пеба!е.пеб/ с9!-Ытп/паЬ/ еек. Помимо нее мне из- 
вестны следующие конференции: 

— по ремонту аппаратуры — В&р:/ /апб.ига!.ги/ 
Тогит/И1пдех.р!; 

— по раскодированию автомагнитол — Пр: И/ 
млллм.пеба!е.пеб/с9!-Бтп/тб/И\мдак; 

— по ремонту мониторов — В5Бр:/ /ммммм.пебае.пеб/ 
с9!-Ып/тб.с9!?РЕРА!А-р1; 

— по ремонту блоков питания — Вр:И// 
му му м. пеба[е.пеб/сод!-61п/тЬ.с9!?ВЕРА!В: 
РО\М/ЕВ_5УРРЕУ_ВЕРАП; 


— по ремонту компьютерного железа — Вр:И// 
му ми м. пеба[е.пеб/сод!-6!п/тЬ.с9!?ВЕРА!В: 
ноо_РОО_МВ_ВЕРАП. 

Для ремонта мониторов \/СА, ЭС\/А рекомендую ве- 
ликолепную по содержанию, дизайну и удобству в ра- 
боте страницу Донскова Владимира и страницу «Саш- 
кин софт». 

Если же Вас интересуют схемы для самостоятель- 
ного изготовления, то предлагаю сайты: «Радиофанат» 
(В6Бр:И Имлмум.ппоу.гпеб.ги:8100/ г{/), «Радиохобби» 
(Вбср:И /млллм.гадтопобБу.19с.пеб/ ч96г. Вет, «Радиогу- 
битель» ([В&ёр:/ /Робт.Рогв.Уи7Впу.Одезза.ЦА/-саб/ }, 
«Риззап Е!есёгоп!с». Здесь можно почерпнуть массу 
интересной информации о радиопередатчиках, радио- 
приемниках, радиостанциях, автомобильной электрони- 
ке и о многом другом. 

Данные об известных мне схемотехнических сай- 
тах для облегчения восприятия помещены в таблицу 
1. По этой таблице легко видеть, какие схемы можно 
искать на каком сайте. Под радиолюбительскими сле- 
дует понимать все схемы для самостоятельного из- 
готовления. В отдельную графу я вывел схемы раз- 
личных программаторов. Обычно это самодельные 
устройства, но среди них попадаются и заводские 
схемы. 

Успехов Вам в поиске! 





Телефон/факс редакции (095) 925-6047 
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